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DECLARACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 


Si: la 3420 a sesidn del Consejo de Seguridad, celebrada el 25 de agosto 
de 1994, en relacion con el examen por el Consejo del tema titulado "Presidencia 
del Consejo de Seguridad: articuls 18 del reglamento provisional del Consejo de 
Seguridad"> bi Presidente del Consejo de Seguridad jji,to la siguiente declaracioh, 
en nombre del Consejo: 

"El Consejo de Seguridad ha decidido suspender la aplicacion del 
articulo 18 del reglamento provisional de manera que Espana ejerza la 
presidencia del Consejo de Seguridad en el mes de septiembre de 1994. 

Mas adelante se determinara cuando ejercera Rwanda la presidencia del 
Consejo." 
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